JAN DOLKOWSKI 


emer. c. 1 k. kapitan 20 p. p. 


przeżywszy lat 80, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami zmarł dnia 28 stycznia 1913 roku. 


Wyprowadzenie zwłok ze szpitala garnizonowego przy ulicy Wrocławskiej nastąpi we czwartek 
dnia 30 b. m. o godzinie 3 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku — na który-to 
smutny obrzęd stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych. 


laktad pogrzebowy Concordia” Jana Wolnego w Krakowie, plac Szczezański 2 Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


